ALBIN LEON DOLIN 


Inżynier, Starszy Komisarz budowy c. k. Kolei państwowych, 


przeżywszy lat 64, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł po długich 1 dolegliwvch 
cierpieniach dnia 4 Maja 1903 r. 


ahi 


Obrzed pogrzebowy odbedzie sie we Srode dnia 6 Maja b. r. o godzinie 4 po południu 
z domu żałoby przy ulicy Szlak L. 47, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


na który to obrzęd w smutku pozostała rodzina Kolegów, Znajomych i Przyjaciół zaprasza. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Czwartek d. 7 Maja b. r. o godz. 8 rano w kościele gr. kat. św. Norberta 
w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A, Szafrańskiego w Krakowie. 


